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Stores Purchase 


Fire and Rescue Services Department 

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 
- [ നമ്പർ 33 / 2014 -15) 


നമ്പർ എഫ്2 - 11428 / 2014 - 2. 


2014 നവംബർ 20 . 


- കേരള ഫയർ ആന്റ് റെസ് - സർവ്വീ സസ് 
വകു പ്പി ലേക്ക് മോട്ടോർ ബാറ്ററികൾ വിത ര ണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ 33 / 2014 - 15 നമ്പരായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
മേൽപ്പടി ദർഘാസിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


അസ്സൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 3 2, 800 + 5 % 
മൂല്യാധിഷ്ഠിത നികുതിയും ഈ ഓഫീസിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ? 1, 380 + 5 % 
മൂല്യാധിഷ്ഠിത നികുതിയും ഒടു ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ടെണ്ടർ 
ഫാറ ത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും മടക്കി 
കൊടുക്കുന്നതല്ല. ടെണ്ടർ ഫാറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 29 - 12- 2014 , 


Types of Motor Batteries with Specification 


3 omlos BMIMO mo . mojo G90001 
e133 Borelomu A 30 - 12 - 2014 , 5 e los 22mol 
ഓഫീസിൽ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത തീയതിക്കുശേഷം 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണി 
Domoel. 31 - 12 - 2014 , 11 zomlon Bôreion DIOSCOO GO 


Approximate 

length x 
breadth x 

height 


1. 12 Volt 25 Plate (180AH ) 


100 Nos. 20 " x 9 " x 8 .5 " 


അംഗീകൃത പ്രതി നിധികളു ടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽവച്ച് 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . 


19 Plate ( 150AH 


40 Nos. 20" x 9 " x 8.5 " 


13 Plate (90AH ) 


60 Nos. 


12" x 7" x 8.5" 


, 


14 amp 


15 Nos. 5 .5 " x 3.25 " x 5 " 


Estimate 


18 .40 Lakhs. 


- ഈ ദർഘാ സിനെ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ, 
വ്യവസ്ഥകൾ, ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ മുതലായവ കമാൻഡന്റ് 
ജനറൽ, ഹോം ഗാർഡ്സ് സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഫയർ ആന്റ് 
റെ സർവ്വീസസ്, കേരള, ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ജംഗ്ഷൻ, 
0131225 1 . 3., 0100MM 1300 -695 001 200 3000Imojos 
ഓഫീസിൽ നിന്ന് എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിലും 
വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ 
വില യാതൊരു കാരണവശാലും പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, പോസ്റ്റ് 
സ്റ്റാമ്പ്, ചെക്ക്, ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


EMD1% . 


Date upto which rate are to be firm — 31-3 - 2015 . 


CONDITIONS 


[No. 33/2014 -15 ] 


No. F2 - 11428 /2014 - 1. 


20th November 2014 . 


Sealed tenders are invited for the Purchase of 
Motor Batteries for Fire & Rescue Services Department. 
Details of items can be had along with the tender forms. 
The tenders are to reach the undersigned before 
30 - 12 - 2014 at 5 p . m . 


Whether samples are essential — Pamphlets , 
Photograph etc . should be forwarded along with the 
tender . The sample of products should be produced 
at the earliest after opening tender. 
Period within which goods should be delivered 
Within two weeks from receipt of supply order. 
Rates should be quoted for the delivery including 
transporation charge of the items to Kerala Fire & 
Rescue Services Hqrs . — f.o .r. Thiruvananthapuram . 
Payment — 90 % payment against delivery at 
Thiruvananthapuram in good condition . 
Other special condition — ( 1) A guarantee of 12 

months from the date of delivery of item . 


5 . 


The tenders should be superscribed as Tender 
No. 33 /2014 - 15 , and addressed to the Commandant 
General, Home Guards Civil Defence and Fire & Rescue 
Services Headquarters, Housing Board Junction , 
Thiruvananthapuram - 1. Late tenders will not be accepted . 
The tenders will be opened at 11 a. m . on 31- 12 -2014 in 
the presence of such Tenderers or their authorized 
representatives who may be present at the time. 


Intending tenderers may on application to the 
Commandant General obtain requisite tender form on 
which tenders should be submitted . Application for tender 
forms should be accompanied by the cash /remittance/ 
money order of * 2 ,800 + 5 % VAT (Round to next 
Rupee ) per copy which is the price fixed by Government 
and is not refundable under any circumstance . The tender 
forms are not transferable . The sale of tender forms will 
be closed at 3 p . m . on 29- 12 - 2014 . Neither Cheques , 
Bank Drafts , Postal Order, Postage Stamps etc . will be 
accepted towards the cost of tender forms, nor will the 
tender form be sent by value payable post. Duplicate 
tnder forms if required will be supplied @ * 1,380 + 5 % 
VAT per copy. The tenderers are to read the general 
conditions given in the tender forms carefully before the 
forms are filled up . 


(2 ) Earnest Money Deposit should only 

be enclosed as crossed drafts / Fixed 
deposits in State Bank of 
Travancore in favour of “ The 
Commandant General, Kerala Fire & 
Rescue Services Headquarters, 
Thiruvananthapuram -695 001” , in the 

tender envelope. 
(3) Any attempt to influence the 

officials would result in the 
disqualification to participate in the 
tender process. 


Office of the Commandant 
General , Home Guards, 
Civil Defence, Fire & Rescue 
Services Hqrs ., Housing Board 
Junction , Thiruvananthapuram . 


JOE KURUVILLA Easow , 
Director ( Administation ) 
For Commandant General. 


